Mgr inż. WŁODZIMIERZ 


YK 


NAJDROZSZY MAZ, OJCIEC I DZIADEK 


przeżywszy lat 59, zmarł nagle dnia 6 listopada 1970 roku w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 10-go bm. 
o godzinie 10 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 
na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWA I WNUCZEK. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 8423/70 — D-2 (10472) — 38 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


